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dyrektor szpitala sw. Ludwika 


przeżywszy lat 55, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 
30 sierpnia 1924 roku w Rabce. 


Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa, gdzie pogrzeb z kaplicy cmentarnej do grobowca rodzinnego 
nastąpi we wtorek dnia 2 września b. r. o godz. 5' po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana 
żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 3 września b. r. o godz. 9 rano w kościele parafjalnym św. Anny. 
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